22                                                 I. Die Gase.
als die Rauminhalte von w1 kg, bzw. w2 kg dieser Gase angesehen werden. Wenn m die Zahl des Molekulargewichts ist, so bezeichnet man ein Gewicht von 4fo kg als Kilogramm-Molekul (oder Mol). m^ v19 w2 v2 .sind also die Rauminhalte von 1 Mol und diese sind fiir alle Gase bei gleichen Driicken und Temperaturen gleich groB. Daher gilt das Gesetz:
Gewichtsmengen verschiedener Gase, die im Verhalt-nis der Molekulargewichte der Gase stehen, haben gleichen Rauminhalt.
So nehmen z. B. 32 kg O2 den gleichen Raum ein wie 28,08 kg N2 oder 28 kg CO oder 44 kg C02 usw., vorausgesetzt, daB sie unter glei-chem Druck und gleicher Temperatur stehen. Dieser Raum wird aus dem Gewicht /(00) von 1 cbm Sauerstoff bei 0° und 760mm bestimmt. Mit 7(02)t==l,429234kg/cbm wird der Raum von 1kg 02
v =====    ----------cbm.
1,429234
Das Molekulargewicht des Sauerstoffs ist m = 32, es ist also 1 Mol Sauerstoff = 32 kg und iiiese nehmen bei 0° nnd 760 mm einen Raum von
oo
= 22,4 cbm
1,429234        '
ein. Gleich groB ist der Raum von 1 Mol eines beliebigen Gases.
Die spez. Gewiehte aller Gase lassen sich demnach aus der Be-ziehung ermitteln
- = 22,4
oder
m
(fiir 0° und 760 mm). Aus dem bekannten spez. Gewicht lafit sich hiernach umgekehrt auch das Molekulargewicht berechnen, was be-sonders f (ir Gasmischungen bequem ist. Man erhalt m=22,4 7, also fiir Gasmischungen von bekannter raumlicher Zusammensetzung
m = 22,4 (»1y1+"j»,y,+...)
DieTabelle enthalt die Molekulargewichte und die spez. Gewiehte det wfchtigsten Gase:die Gewichtsverhaltnisse so an, daB die Einzelgase m it ihren Molekulargewichten auf treten, so ergibt diese Gleichung auch die raumlichen Verhaltnisse. Wenn z. B. Kohlenoxyd mit Sauerstoff zu Kohlensaure verbrennt, so gilt
